FELIKS SKOTNICKI 


urodzony w r. 1825, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł 
dnia 4 września 1897 r. 


Pozostała Żona, syn i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 


obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w poniedziałek dnia 6-go b. m. o godzinie 4-tej popołudniu 


z domu pod L. Il przy ulicy Sławkowskiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 10 b. m. o godzinie 9 rano w kościele Najśw. Maryi Panny. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


